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W dniu 25 września 2020 r. na wniosek ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Pieszycach zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie zmiany aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła. 

Pismem z dnia 12 listopada 2020 r. Przedsiębiorstwo wniosło o umorzenie ww. postępowania. 
Zatem, postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa stało się 
bezprzedmiotowe i w związku z tym, że spełnione zostały przesłanki przewidziane w art. 105 $ 2 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 
256 ze zm.), decyzją z dnia 30 listopada 2020 r. NrOWR.4210.38.2020.21673.V.DB postępowanie 
umorzono. 
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